Perché lo Stesso Colore Appare Diverso sotto Luce Calda, Luce del Giorno e LED
Quel campione di vernice sembrava perfetto nel negozio. Perché appare completamente diverso sulla tua parete? La risposta sta nelle fonti di luce.
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Il colore cambia con la luce
Scegli un colore di vernice sotto i neon del negozio, lo porti a casa e il risultato sulla parete non ha nulla a che fare con la tua scelta. Non è un errore di percezione — è fisica. Diverse fonti di luce interagiscono con il colore in modi fondamentalmente diversi.
Metamerismo: quando due colori si somigliano
Il metamerismo è il fenomeno per cui due colori sembrano identici sotto una fonte di luce ma chiaramente diversi sotto un'altra. Il colore non è una proprietà fissa di un oggetto — è il risultato della luce riflessa da una superficie che raggiunge i tuoi occhi. Cambia la luce e il colore percepito cambia con essa.
Temperatura di colore: i numeri della luce
Le fonti di luce sono descritte dalla temperatura di colore, misurata in Kelvin (K):
	2700K–3000K: Candele, lampadine a incandescenza, LED caldi. Tutto prende una tonalità dorata. I bianchi diventano crema.
	4000K (bianco neutro): Comune in cucine e uffici. I colori appaiono relativamente naturali.
	5500K–6500K (luce del giorno): Standard di riferimento per fotografia, stampa e lavoro colorimetrico.
	LED con picchi spettrali: Molti LED non emettono uno spettro uniforme, distorcendo certi pigmenti.

Anche le fotocamere sono coinvolte
Il bilanciamento del bianco automatico del tuo smartphone cerca di indovinare la temperatura di colore della scena e correggerla. Per questo Color Picker Camera: HEX RGB cattura esattamente ciò che vede la fotocamera. Con illuminazione calda, il valore HEX rifletterà quella calore — informazione precisa sul colore nel tuo ambiente reale.
Esempi pratici
Per scegliere la vernice da parete, porta sempre i campioni a casa e osservali sotto la tua illuminazione reale. Nel design di stampa, i colori dello schermo (RGB) possono spostarsi quando stampati sotto fluorescenti. Nella moda, un abbinamento che funziona alla luce naturale può risultare stonato sotto illuminazione calda.
Cos'è il CRI e perché importa
L'Indice di Resa Cromatica (CRI) misura con quanta fedeltà una fonte di luce riproduce i colori rispetto alla luce naturale. CRI 95+ è ideale per lavori colorimetrici. Molti LED economici hanno CRI 80 o meno.
Consigli per un campionamento preciso
	Campiona sempre nelle condizioni di luce dove il colore finale verrà utilizzato.
	Per riferimento digitale, usa la luce del giorno (5500K–6500K) come base neutra.
	Usa Color Picker Camera: HEX RGB per catturare valori HEX, RGB e HSL direttamente dalle superfici, annotando la condizione di illuminazione per ogni campione.

Scarica Color Picker Camera: HEX RGB gratis per iOS o Android: senza pubblicità, senza tracciamento e funziona completamente offline.
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